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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 326] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2024/वैशाख 9, 946 
No. 326] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2024/VAISAKHA 9, 946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 8 मई, 2024 


संदर्भ: ।0-208043/॥/2020-208-8।5 (867).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 20(8 के नियम 5 के 
उपनियम (() के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 
का स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
स. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
() (2) (3) (4) (5) 
| आई एस 435 : 2024 7 मई 2024 आई एस 44435 - 985 7 जून 2024 
खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स और पीने के खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स और 
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Ee स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
डक तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
() (2) (3) (4) (5) 
पानी के संपर्क में इसके सुरक्षित उपयोग के पीने के पानी के संपर्क में इसके सुरक्षित 
लिए आयनोमर रेजिन के घटकों की उपयोग के लिए आयनोमर रेजिन के 
सकारात्मक सूची घटकों की सकारात्मक सूची 
(पहला पुनरीक्षण) 
2 आई एस 44705 : 2024 7 मई 2024 आई एस 44705 - 986 7 जून 2024 
खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स और पीने के खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स और 
पानी के संपर्क में सुरक्षित उपयोग के लिए पीने के पानी के संपर्क में सुरक्षित 
एथिलीन/एक्रिलिक एसिड (ईएए) उपयोग के लिए एथिलीन/एक्रिलिक 
कॉपोलिमर के घटकों की सकारात्मक सूची एसिड (ईएए) कॉपोलिमर के घटकों 
(पहला पुनरीक्षण) की सकारात्मक सूची 
3 आई एस 8074 (भाग 4) : 2024 7 मई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण -- प्रचंड- 
आणविक-वजन पॉलिएथिलीन 
भाग 4 ऑक्सीकरण सूचकांक माप पद्धति 
(ISO 5834-4 : 2049, संशोधित) 
4 आई एस 48494 : 2024 7 मई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस ओ 23325 : 2020 
दंत चिकित्सा — दंत पारद मिश्रित धातु 
का संक्षारण प्रतिरोध 
5 आई एस 78722 (भाग ) : 2024 7 मई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
खनिज मूल के वर्जिन और पुनः परिष्कृत 
बेस तेल — विशिष्टि 
भाग । ग्रूप | से ग्रूप ॥| बेस तेल 
i आई एस/आई एस ओ 8000-740:20i6 | 7 मई 2024 लागू नहीं लागू नहीं 


आंकड़ों की गुणवत्ता 
भाग 440 प्रधान आंकड़े -- विशिष्ट आंकड़ों 
का आदान-प्रदान -- पूर्णता 


पी राजेश वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[वविज्ञापन-ा/4/असा./095/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th May, 2024 
Ref: HQ-PUB03//2020-PUB-BIS (867).—In pursuance of Sub-rule () of Rule (5) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 20!8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 


against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
SI. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Standards Established Establishment Standards to be Withdrawn, if any Withdrawal 
() (2) (3) (4) (5) 
IS 435 : 2024 IS 435 - 985 
Positive List of Constituents of Positive List of Constituents of lonomer 
| [णाणाल Resins for its Safe Use in 7 May 2024 Resins for its Safe Use in Contact with 7 June 2024 
Contact with Foodstuffs, Foodstuffs, Pharmaceuticals and 
Pharmaceuticals and Drinking Water Drinking Water 
(First Revision) 
IS 705 : 2024 IS 705 - 986 
Positive List of Constituents of Positive List of Constituents of 
2 acne es Acid (EAA) 7 May 2024 pe बज हक Acid (EAA) 7 June 2024 
Copolymers for Their Safe Use in Copolymers for Their Safe Use in 
Contact with Foodstuffs, Contact with Foodstuffs, 
Pharmaceuticals and Drinking Water Pharmaceuticals and Drinking Water 
(First Revision) 
IS 8074 (Part 4) : 2024 
Implants for Surgery — Ultra-High- 
3 Molecular-Weight Polyethylene 7 May 2024 NA NA 
Part 4 Oxidation Index Measurement 
Method 
(ISO 5834-4 : 209, MOD) 
IS 8494 : 2024 
4 ISO 23325 : 2020 7 May 2024 NA NA 
Dentistry — Corrosion Resistance of 
Dental Amalgam 
5 
NA NA 
IS 8722 (Part l) : 2024 
Virgin and Re-Refined Base Oils of 7 May 2024 
Mineral Origin — Specification 
Part | Group I to Group III Base Oils 
ISASO 8000-40 : 206 
पु Data Quality 7 May 2024 NA NA 
Part 40 Master Data — Exchange of 
Characteristic Data — Completeness 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-IHI/4/Exty./095/2024-25] 
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